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173760B Resident 

201B UnboundProcedure 

205B StartFault 

211B Codelnconsistency 

215B ParityError 

221B PhantomParityError 

173754B Signaller 

401B SendMsgSignal 
405B ResumeError 

173740B DisklO 

601B RetryableDiskError 
605B UnrecoverableDiskError 
611B DiskCheckError 

173314B Swapper 

1001B SwapError 
1005B SegmentFault 
1011B InsufficientVM 
1015B VMnotFree 
1021B InvalidObject 

173040B LoaderUtil ities 
2001B FileNotFound 

173024B LoadState 

2201B LoadStateFull 

173014B Loader 

2601B LoaderError 
2605B InvalidBcd 
2611B InvalidFile 
2615B VersionMismatch 

172774B Process 
3001B Aborted 
3005B TimedOut 
3011B TooManyProcesses 
3015B InvalidProcess 

172770B Directory 

3201B BadFilename 
3205B BadDirectory 

172754B DiskKD 

3401B DiskFull 

172740B NonResident 

420 IB NoGlobalFrameSlots 

4205B StackError 

4211B PortFault 

4215B LinkageFaul t 

4221B ControlFault 

*4225B InvalidGlobalFrame 

172730B Segments 

4401B Inval idSegmentSize 
4405B InvalidFP 

172724B Strings 

500 IB StringBoundsFault 
5005B bcplStringOverflow 
5011B mesaStringOverf low 
5015B Overflow 
5021B InvalidNumber 

172714B Files 

5201B FileError 
5205B FileNameError 
5211B FileAccessError 
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172710B StreamsA 

5601B StreamError 

172700B FSP 

6201B ZoneTooSmall 
6205B InvalidZone 
6211B NodeLoop 
6215B InvalidNode 
6221B NoRoomlnZone 

172530B DebugNub 

6401B KillThisTurkey 
6405B Quit 
6411B CantSwap 
6415B CAbort 

172520B StreamlO 
6601B Rubout 
6605B LineOverflow 

172414B SystemDisplay 

7201B NotEnoughSpaceForDisplay 

172324B TimeConvert 
7601B InvalidTime 

172234B NubControl 

10001B Delete 

10005B StringTooLong 

10011B BadFile 

10015B BadVersion 

10021B BadNumber 

10025B Done 

172210B Allocator 

10201B TableOverflow 
10205B TableFailure 

172100B Makelmage 

11201B SwapTrapDuringMakelmage 
11205B SwapErrorDuringMakelmage 
11211B SwapOutDuringMakelmage 
11215B NoRoomlnlmageMap 
11221B InvalidlmageName 



